u 


E-BIKE HZRCLULSS 
NOS | 2015 | 1.999,00 []* 


Motor Shimano STePS Mittelmotor mit Freilauf Artikel Typ RH in cm Farbe 

Akku 400 Wh / 11,6Ah 215360046 Herren 27,5 Zoll 46 schwarz-matt 
215360051 Herren 27,5 Zoll 51 schwarz-matt 
215360056 Herren 27,5 Zoll 56 schwarz-matt 

B AUSSTATTUNG 27,5Z0l1729Zoll| 10-Gang | 215370046 Heren  29Zoll 46 schwarz-matt 

Rahmen Aluminium 7005 215370051 Herren 29 Zoll 51  schwarz-matt 

Gabel SR Suntour XCR-32 RL CTS 215370056 Herren 29 Zoll 56 schwarz-matt 

Schaltung Shimano Deore 

Schalthebel Shimano Deore I-Spec 

Kettenradgarnitur Shimano STePS 

Kette KMC 

Bremshebel Tektro Gemini HD 

Bremsen Tektro Gemini HD hydraulische Scheibenbremsen 

Bereifung Schwalbe RAPID ROB KevlarGuard 

Felgen DDM-2 Aluminium Hohlkammer 

Naben Formula Aluminium 

Lenker Kalloy Aluminium 

Griffe Velo 

Vorbau Kalloy Aluminium 

Sattel Selle Royal SETA 

Sattelstütze Kalloy Aluminium 

Pedale Wellgo 


* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Technische Änderungen vorbehalten 


